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CHANDIGARH , MONDAY, FEBRUARY 20 , 2017 (PHALGUNA 1 , 1938 SAKA ) 


ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 
( ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ) 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ , 2017 
ਨੰ :15/ 6 /16 - ਸਿੰਕ ( 2 )/ 925055 /1 . - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 /6 /16 - ਸਿਕ ( 2 ) 907367/ 1 
ਮਿਤੀ 11/1/ 2017 ਦੀ ਅਧਿਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ( 8 ਆਫ 1873) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 63 ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ 
ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੀ Rehabilation ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਤੀ 21 / 9 / 2016 ਤੋਂ 
15/ 3/ 2017 ਤੱਕ ( ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ 176 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । 


No.15/ 6/16-IW (2 ) 925055/1 .- In Supersession of Punjab Govt. notification No. 15/ 6/16 - ਸਿਕ (2 ) 907367/ 1 
dated 11/ 1 /2017 It is hereby Notified under rule 63 of Rules framed under the Northern India Canal and 
Drainage Act, 1873 (Act VIII of 1873) that the Bist Doab Canal System off taking from Ropar Head works 
now will remain closed from 21/9 /2016 to 15 /3 /2017 ( inclusive of Both days) for 176 days for the completion of 
the Rehabilitation pending works . 


KAHAN SINGH PANNU 
Secretary to Govt. Punjab 
Department of Irrigation . 


1201/ 02 - 2017/ Pb. Govt. Press , S. A . S Nagar 
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